Sechster Abschnitt.
Probleme der Warmeleitung, die nur von einer Coordinate abhangig sind.
§. 36.
Die Temperatur ist nur von einer Coordinate abhangig. Unbegrenzter Korper.
Um die allgemeine Theorie auf besondere Falle anzuwenden, machen wir die Annahme, dass die Coefficienten fc, 0, c (Leitfahig-keit, Dichtigkeit, specifische Warme) Constanten sind, und wenden also zunachst die Differentialgleichung fiir die Temperatur in der Form §. 32, Ic
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an, worin aa = IG/CQ eine positive Constante ist. Wir wollen diese Gleichung aber zunachst noch weiter vereinfachen durch die Aimahme, dass u nur von einer raumlichen Coordinate x ab-hange, also die Differ entialgleichung (1) die Form habe:
Dies setzt voraus, dass wir uns den Leiter in der Richtung der 2/^-Ebene unendlich ausgedehnt vorstellen.
Aber auch die DiiFerentialgleichung fiir die Warmebewegung in einem Stabe lasst sich auf diese Form bringen, wenn wir die Temperatur der Umgebung U und die aussere Leitfahigkeit h und den Querschnitt q constant annehmen. Es lautet namlich unter diesen Voraussetzungen die Differentialgleichung §. 35 V: